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Reibung nicht vorhanden ist, und so werden auch in der That feste Korper vielfach definirt (S. 227). Aber der Erfahrung entsprlcht das nicht vollstandig.
Dazu kommt noch ein Umstand, der die gewohnlichen Annahnien der Elasticitatslehre fur die Druckcomponenten als unzureichend er-scheinen lasst, namlich die sogenannte elastische Nachwirkung. Man versteht darunter bekanntlich die Erscheinung, dass Substanzen der Einwirkung von deformirenden Kraften nicht sofort in vollem Um-fange folgen, sondern allmahlich, und dass, wenn diese Krafte zu wirken aufgehort haben, die Substanzen auch nicht sofort ihre Gleichgewichts-lage annehmen, sondern ebenfalls allmahlich. Die Versuche Wilhelm Weber's und nach ihm einer grossen Zahl Yon Physikern haben iiber diese Erscheinung gut aufgeklart. Sie niacht sich auch geltend, wenn Korper durch Erwarmung gedehnt werden oder gedehnt waren. So zieht sich eine Thermometerkugel , die bei ihrer Herstellung holier Temperatur hat unterworfen werden iniissen, Jahrzehnte nach ihrer Fertigstellung noch zusammen, so dass der Nullpunkt iminer hoher steigt — bei manchen Thermometern um einen Grad und noch niehr. Andererseits zeigt ein Thermometer, wenn es in eine von seiner Temperatur abweichende Temperatur gebracht wird, diese nicht sofort riclatig an, sondern allmahlich, in dem das Thernaometergefass sich nur allmahlich dehnt oder zusammen zieht. Die aus diesen Erscheinungen nothtwendige Nachwirkungscorrection bei therrnonaetrischen Ablesungen ist bekannt genug. Der unserer Wissenschaft so friih entrissene P erne t hat die Regeln daftir gelehrt, die in alle Handbiicher der Physik ubergegangen sind. Thermische Nachwirkung und elastische Nach-wirkung sind im Wesen nicht verschieden. Es folgt aus ihnen, dass die momentane Gestalt und Grosse der Korper von ihrer ganzen Yorgeschichte abhangt, nicht bloss von dem augen-blicklichen Zustande.
Die Nachwirkung wirkt, wie die Reibung, diinapfend auf die Defor-mationsbewegungen (z. B. die Schwingungen) der Korper. Sie sind von einander in der Beobachtung kaum zu trennen.
Die Reibung beriicksichtigen wir, wie schon bemerkt, durch Er-weiterung der Ausdriicke f'iir die Druckcomponenten unter Hinzu-nahme von Gliedern, welche den Geschwindigkeiten Rechnung tragen. Bezeichnet man den partiellen Differentialquotienten einer der Grossen xx, xy, . . . nach der Zeit durch Accentuiren des betreffenden Symbols, mit / irgend eine lineare homogene Function der xx, %,..., mit /' eine andere lineare homogene Function der X& &y •>•••, so ware hier-nach zu setzen
20)
Xy =fxy    + fxy>       Ye =fyz  + fyz,           %x =fzx   + fix-
Die Indices bedeuten, dass die Constanten der Functional andere und itlr
